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Nymphaea Alba (Ballata Mezzana de ritmo Dáctilo). 


NYMPHAEA ALBA. 


En glauca estancia, sinople aposento, 
Reposa ebúrnea escolta de Diana; 


Se posa nívea anthusa de Chiana: 


¡Oh sosegada doncella durmiente! 
¡Cuán delicada es tu piel acendrada! 
¡Cuán exquisito es tu aroma fragante! 
¡Oh imperturbable princesa yacente! 
¡Cuán refinada es tu efigie aperlada! 
¡Cuán seductor es tu rostro flamante! 
Quienes admiran tu fino semblante 
Son bendecidos con dádiva atcana, 


Son agraciados con aura escribana. 


Saúl Elías Macías Heredia. 


TABLA DE RITMO. 





e Género: Dramática. 
e Forma poética: Ballata Mezzana (Monostrófica). 


e Metro: Endecasílabo grave. 


Nymphaea Alba (Ballata Mezzana de ritmo Dáctilo). 


e Ritmo: 
o Verso I - III: Dímetro Dáctilo Cataléctico en 
2 sílabas con Crético inicial (u-u-uu-uu-u). 
o Verso IV - XII: Dímetro Dáctilo Cataléctico 
en 2 sílabas Cuu-uu-uu-u). 


e Patrón de rima: a(Hb(5Hb (dc(Hdec(dA)deebb. 


